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Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Z.P.l.E. w r. 1936 


W roku sprawozdawczym Zarząd Główny 
Związku Polskich Inżynierów Elektryków oprócz 
realizowania celów i zadań bezpośrednio wyni- 
kających ze statutu Związku dążył konsekwent- 
nie do dalszej konsolidacji stanu inżynierskiego, 
w szczególności na odcinku inżynierów elektry- 
ków. 

W tym kierunku prowadzone były wszel- 
kie prace Zarządu i pod tym kątem należy je 
oceniać. Zarząd stwierdza, że Związek w swej 
działalności w r. ub. nie był zmuszony w niczem 
cofać się lub zbaczać z wytkniętej linji general- 
nej Związku. Charakterystyczną cechą Z. P. I. 
E. pozostała nadal całkowita jego niezależność 
od wpływów postronnych. Obecnie możemy 
stwierdzić, że niektóre zasadnicze tezy Związku 
przenikają powoli na szerszy teren. Brak dosta- 
tecznych środków pieniężnych wywierał jednak 
nadal wpływ ujemny na należyty rozwój dzia- 
łalności Związku. 


Walne Zebrania 


W roku ubiegłym odbyły się trzy Walne 
Zebrania, przy bardzo licznym udziale członków 
Związku (85, 83 i 66 obecnych). Dn. 26.1.36 od- 
było się Nadzwyczajne Zebranie poświęcone cał- 
kowicie sprawom N. O. |. oraz dyskusji nad 
wygłoszonymi referatami kol. inż. M. Krahelskie- 


go p. t. „Związek Polskich Inżynierów Elektry- 
ków a N. O. 1L“, kol. inż. J. Straszewicza p. t. 
„Realizacja zadań i postulatów stanu inżynier- 
skiego przez N. O. I.*, kol. inż. L. Junga p.t. 
„Źródła finansowe N. O. I.“. Doroczne Zebra- 
nie sprawozdawcze z wyborem nowych Władz 
Związku odbyło się 3.IV.36 (patrz „Notatnik In- 
formacyjny na rok 1937“). Trzecie z kolei Nad- 
zwyczajne Zebranie z dn. 12.VI.36 miało na ce- 
lu przedyskutowanie szeregu wolnych wniosków, 


zgłoszonych przez członków Związku, które do- 


tyczyły najbardziej istotnych zagadnień dla życia 
Związku, a mianowicie: wytycznych dla Zarzą- 
du i Komisji Bolotującej w sprawie nieprzyjmo- 
wania na członków Związku inżynierów elektry- 
ków pochodzenia żydowskiego; rozwinięcie dzia- 
łalności w celu spolszczenia przemysłu elektro- 
technicznego; uprawnień i etyki inżynierskiej; 
wzmożenia akcji w kierunku utworzenia Kół 
okręgowych Z. P. l. E. Uchwały i dyskusja na 
tych Walnych Zebraniach dały wiele cennego 
materiału dla dalszej pracy Zarządu Głównego. 


Współpraca z N.O.I. 


Zarząd Główny jak również poszczególni 
członkowie jako delegaci Związku brali żywy 
i liczny udział w pracach Rady Głównej N.O.I. 
oraz w Komisjach następujących: do spraw Ob- 
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rony Państwa, do Spraw Gospodarczych Pan- 
stwa, Oświatowo-Wychowawczej, do Spraw Or- 
ganizacyj Inżynierów, do Spraw Etyki lnżynier- 
skiej, Statystycznej-Rejestracyjnej, do Spraw Za- 
wodowych, i w Komitecie Kongresu lnżynierów. 
O pracach już wykonanych przez organy N.O.I. 
przy udziale inżynierów elektryków członkowie 
Związku byli informowani w ciągu roku za po- 
średnictwem Walnego Zebrania oraz Biuletynów 


NO Mis ZAPE: 


Kontakt z Władzami Państwowymi. 


Kontakt z Władzami Państwowymi miał 
miejsce raczej przez N.O.., jednak przy bezpo- 
średnim udziale przedstawicieli Związku. Zwią- 
zek był reprezentowany przez swych delegatów 
w sprawach ogólno inżynierskich we wszystkich 
delegacjach N.O.I. do poszczególnych Ministerstw, 
jak również do Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej i Gen. Insp. Sił Zbrojnych Pana Marszałka 
Śmigłego-Rydza. 

Współpraca bezpośrednia z Władzami Pan- 
stwowymi w r. ub. ograniczyła się do opraco- 
wania na zaproszenie Ministerstwa W. R.i O.P. 
opinii o programie nauczania dla liceów elek- 
trycznych i teletechnicznych, oraz do paru kon- 
ferencyj na terenie Ministerstwa P. i H. w spra- 
wach techniczno-spółecznych. 


Wydawnictwa i WMEL. 


Zarząd Główny, pragnąc zaspokoić dający 
się odczuwać brak wszelkich danych dotyczą- 
cych stanu ilościowego inżynierów elektryków, 
oraz wzorując się na innych organizacjach inży- 
nierskich, opracował i wydał drukiem Pierwszy 
„Spis Inżynierów Elektryków Polskich". Wydaw- 
nictwo ukazało sie w kwietniu r. ub. w ilości 
1200 egzemplarzy z czego około 800 zostało ro- 
zesłane członkom Związku, urzędom państwo- 
wym i samorządowym oraz niektórym instytuc- 
jom i osobom prywatnym. Aktualność tego ro- 
dzaju pracy potwierdza duże zainteresowanie 
Spisem ze strony wielu inżynierów elektryków, 
którzy nadesłali uzupełnienia i poprawki. 

Jednocześnie ze Spisem została rozesłana 
„Bezimienna Ankieta dla Inżynierów Elektryków" 
do wszystkich członków Związku oraz do tych 
inżynierów, których dokładne adresy były znane. 
Bardzo ciekawe wyniki tej ankiety zostały opra- 
cowane przez Zarząd Główny już w roku bieżą- 
cym i ogłoszone drukiem w Nr. 3 i 4 „Biulety- 
nus Æ kek Es“ 

W początku stycznia r. ub. został rozesła- 
ny wszystkim członkom Związku „Notatnik In- 
formacyjny na r. 1936“ (rok wyd. Il) wraz z le- 
gitymacją członkowską Z.P.LE. i N.O.I. 

Doceniając znaczenie oraz konieczność in- 
formowania swych członków o pracach Zarządu, 
Komisyj oraz o działalności Związku i N.OLL.. 
Zarząd postanowił, pomimo szczupłych środków 
finansawych Związku, zapoczątkować regularne 
wydawanie „Biuletynu Z.P.LE.* zamiast dotych- 
czasowych, sporadycznie ukazujących się okól- 
ników. Pierwszy numer Biuletynu ukazał się 
w grudniu r. ub. Zdaniem Zarządu Biuletyn 
w ten sposób pomyślany może odegrać znaczną 


rolę w życiu Związku, przyczyniając się do 
większej spoistości między członkami zwłaszcza 
zamieszkałymi poza siedzibą Zarządu Głównego. 
Zarząd ma nadzieję, że wydawnictwo Biuletynu 
w obecnej swej formie utrzyma się nadal, gdyż 
jak dotąd nie dał się odczuć brak materjału, co 
wskazuje na przychylne naogół ustosunkowanie 
się członków do podjętej inicjatywy. Redagowa- 
nie Biuletynu należy traktować jako ekspery- 
ment poprzedzający własny stały organ Z.P.LE., 
którego nieodzowność oddawna uważana jest za 
bezsporną. Biuletyn był rozesłany członkom 
Związku, niektórym instytucjom i urzędom oraz 
wszystkim organizacjom zrzeszonym w N.O.I., 
które ze swej strony nadsyłają do Z.P.LE. swoje 
publikacje na zasadzie wzajemności. 

Niektóre artykuły Biuletynu były przedru- 
kowane za naszą wiedzą przez organy pokrew- 
nych organizacyj. 

Przed ukazaniem się pierwszego numeru 
Biuletynu Zarząd rozesłał w r. ub. do członków 
Związku Il okólników o sprawach bieżących. 

Wszystkie powyższe wydawnictwa były dla 
członków Związku bezpłatne. 


Aby dać wyraz uczczenia 20-lecia istnienia 
naszej organizacji Zarząd Główny postanowił 
skorzystać w czerwcu r. ub. z zaproszenia Dy- 
rekcji Wystawy Przemysłu Metalowego i Elek- 
trotechnicznego i wziął udział w Wystawie w dzia- 
le naukowo- "statystycznym, umieszczając stoisko 
Związku w sierpniu r. ub. w pawilonie Nr. 3 
obok stoiska Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 


Na stoisku Związku zostały umieszczone 
specjalnie w tym celu opracowane i wykonane 
plastycznie w drzewie plansze ilustrujące ilość 
członków Z.P.LE. w/g wieku, w/g roku ukończenia 
wyższej uczelni, w/g zatrudnie w/g przyna- 
leżności do innych organizacyj zawodowych, oraz 
schemat organizacyjny Związku i lista członków 
N.O.I. Fotografie stoiska zostały zamieszczone 
w albumach pamiątkowych WMEL., złożonych 
Władzom Państwowym i organizacjom gospodar- 
czym. Z pokrewnych organizacyj były reprezen- 
towane na Wystawie oprócz naszego Związku 


tylko S.1.M.P. i SEP: 


Prace wydawnicze oraz stoisko WMEL by- 
ły prawie całkowicie wykonane przez Komitet 
Redakcyjny przy Zarządzie Głównym z pomocą 
członków Komisji Statystyczno-Rejestracyjnej oraz 
Biura Zarządu Głównego. 


Koło Śląsko-Dąbrowskie Z.P.L.E. 


W drugiej połowie r. ub. zostało utworzone 
z siedzibą w Katowicach Koło Śląsko-Dąbrow- 
skie Z.P.LE.. które weszło, jako członek repre- 
zentujący cały zespół inżynierów elektryków na 
terenie Zagłębia Węglowego, do Oddziału Okrę- 
gowego N.O.I. Koło liczy obecnie 24 członków. 
Informacje o Władzach Koła i o jego działalno- 
ści umieszczone zostały w Nr. Nr. 2 i 3/4 Biulety- 
nu. Ramowy Regulamin Koła został opracowany 
zgodnie ze Statutem Związku i uzgodniony 
z Władzami Koła. Regulamin ten będzie przed- 
łożony do zatwierdzenia na Dorocznym Walnym 
Zebraniu Związku. Zarząd Główny przesyła po- 
dziękowanie Kolegom organizatorom Koła oraz 


wszystkim członkom wyrazy wielkiej radości spo- 
wodu powstania pierwszego Koła Z.P.l.E. życząc 
jednocześnie dalszej sprężystej i owocnej pracy 
przy realizacji celów i zadań Związku na terenie 
Żagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. 

Przy końcn r. ub. Zarząd łącznie z Refe- 
rentem Kół Okręgowych poczynił pomimo napo- 
tykanych wielkich trudności, pewne konkretne 
kroki ku zorganizowaniu Kół na terenie Wiel- 
kopolski w Poznaniu i Małopolski we Lwowie 
i Krakowie. Mamy nadzieję że w roku bieżącym 
będą utworzone Koła Z.P.l.E. przynajmniej 
w dwóch z tych okręgów. 


Pośrednictwo Pracy. 


Dyżury dwóch Kolegów kierujących Biurem 
Pośrednictwa Pracy odbywały się regularnie 
w każdą środę. Zarejestrowano |17 inżynierów 
poszukujących pracy. Pomimo wysiłków Kierow- 
nictwa Biura i Zarządu tylko 6 kolegom udało 
się dopomóc w znalezieniu pracy. Reszta Kole- 
gów otrzymała posady inną drogą. Aczkolwiek 
rezultaty naogół nie są efektowne, jednak Za- 
rząd uważa, że Biuro Poszednictwa Pracy wyko- 
nało swe zadanie, jeśli uwzględnimy wyjątkowo 
trudne warunki pracy Biura oraz kryzysową jesz- 
cze koniunkturę 1936 roku. 


Ruch członków. 


Komisja Balotująca w roku sprawozdaw- 
czym odbyła 7 posiedzeń, na których przyjęła 
w poczet członków 66 inżynierów. Zmarło 4 
członków, skreśslono na własne żądanie 5 i na 
podstawie p 2 $ 8 Statutu 7 — ogółem więc uby- 
ło 16 członków. Stan na | stycznia 1936 r. wy- 
nosił 412, a na | stycznia 1937 r. — 462 czyli 
przyrost netto w r. 1936 wyniósł 50 członków tj. 
+ 12, 2%. W porównaniu z 1935 r. procent ten 
jest znacznie mniejszy. 

Zarząd uzasadnia przyczynę częściowego 
zahamowania wzrostu ilości członków w okresie 
trzech ostatnich kwartałów r. ub. brakiem Ko- 
misji Propagandowej, obowiązkiem której powin- 
no być umiejętne przełamywanie pewnego ro- 
dzaju bezwładu inżynierów elektryków nie na- 
leżących jeszcze do Z. P. I. E. Pomimo wielo- 
krotnych wysiłków Zarządowi nie udało się skon- 
struować w r. ub. energicznej i racjonalnie pra- 
cującej Komisji Propagandowej. Tak się stało, 
że wszystkie kandydatury zawiodły wbrew ocze- 
kiwaniom Zarządu. Szkody stąd wynikłe są bar- 
dzo znaczne w szczególności na odcinku naj- 
młodszych roczników dyplomowych. „Herbatki 
Informacyjne“ dla absolwentów Politechniki War- 
szawskiej, mające już poniekąd swą tradycję 
miały miejsce zaledwie dwukrotnie, a mianowi- 
cie w pierwszym kwartale r. ub. Rod egidą jesz- 
cze dawnej sprężystej Komisji. 

W chwili obecnej Związek liczy 4/4 człon- 
ków. 

Odczyty, wycieczki, czyłelnia i życie to- 
warzyskie. 


Zarząd Główny nie kładł dużego nacisku 
na organizowanie odczytów i wycieczek ponie- 
waż był zdania, że ta dziedzina pracy może 
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i powinna być wykonana znacznie lepiej przez 
S. E. P. i S. F. P.; nie chciał również wy- 
wołać szkodliwej w takim wypadku konkurencji 
i dwutorowości. Jednak na żądanie niektórych 
członków zorganizowana była w dn. 4.XI1.36 r. 
wycieczka do Podstacji Nr. 3 Warszawskiego 
Węzła Kojejowego (30 osób), oraz w marcu r. ub. 
odbyły się dwa odczyty: kol. inż. Z. Sławińnskie- 
go p. t. Wytyczne Planowej Gospodarki Elektry- 
fikacyjnej' i kol. inż. M. Gajewskiego p.t. „Ro- 
la Inżyniera Elekryka w Polsce Współczesnej". 
Dzięki uprzejmości Oddziału V P. P. W. przy 
Państwowych Zakładach Tele i Radiotechnicz- 
nych członkowie Związku mogli korzystać z ul- 
gowych biletów na WMEL, co pozwoliło na 
wielokrotne i szczegółowe zwiedzanie wystawy. 

Aby dać możność Kolegom zadzierzgnięcia 
bliższej znajomości na terenie neutralno-towa- 
rzyskim Komisja T[owarzyska urządziła cztery 
zebrania Koleżeńskie w styczniu, lutym, czerw- 
cu i grudniu r. ub. w lokalach znanych cukierni 
oraz jedno Zebranie Towarzyskie na większą 
skalę w lutym r. ub. Na jednym z Zebran Ko- 
leżeńnskich kol. inż. Ign. Malecki wygłosił po- 
gadankę na temat ,,lechnika pod znakiem Swa- 
styki“. Frekwencja na Zebraniach koleżeńskich 
była naogół duża z wyjątkiem zebrania w czerw- 
cu r. ub. 


Ponieważ lokal Związku odwiedza coraz 
większa ilosć Kolegów, pracujących w Komisiach 
zgłaszających się do Biura Pośrednictwa Pracy 
lub też wyznaczających spotkania w Związku, 
Zarząd Główny uznał za stosowne zapoczątko- 
wać zorganizowanie skromnej na razie czytelni 
pism o charakterze technicznym i społeczno- 
gospodarczym. Wykaz pism podany został do 
wiadomości Kolegów w Nr. 3/4 Biuletynu. 


Prace Komisyj 


Oprócz Komisyj: Balotującej, Staty- 
styczno-Rejestracyjnej i Propagan- 
dowej, Komitetu Redakcyjnego oraz 
Referatów Kół Okręgowych, Odczy- 
towego, Wycieczkowego i owarzy- 
skiego, o pracach których wspomnieliśmy po- 
wyżej — czynne były cztery Komisje. 


Komisja Programowa na kilku posie- 
dzeniach opracowywała pewne zagadnienia pro- 
gramowe, które dopomogły Zarządowi do skry- 
stalizowania kierunku i planowości w pracach. 

Oprócz tego Komisja Programowa opraco- 
wała łącznie z Prezydjum Zarządu Regulamin 
Kół (Biuletyn Nr. 5) oraz ramowy Regulamin 


Komisyj (Biuletyn Nr. 3/4). 
Komisja O. P. L. odbyła Il posiedzeń 


w ciągu roku i opracowała szereg konkretnych 
zagadnień z dziedziny O. P. L. Komisja była 
w stałym kontakcie z władzami L. O. P. P. 
Okregu Warszawskiego oraz z przedstawicielem 
Komisariatu Rządu. W celach naukowo-informa- 
cyjnych członkowie tej Komisji odbyli parę wy- 
cieczek w obrębie Warszawy oraz jedną spe- 
cjalną na Górny Sląsk celem zapoznania się 
z urządzeniami O. P. L. i O. P. G. na terenie 


Zagłębia. 


Komisja do Spraw Gospodar- 
czych (sekcje Elektryfikacyjna Przemysłowa) 
odbyła 9 posiedzeń, prawie całkowicie poświę- 
cając swą pracę przygotowywania materiałów 
oraz montowaniu referatów na Pierwszy Kongres 
Inżynierów w r. 1937 we Lwowie. Referaty uj- 
mować będą tematy gospodarczo-elektrotechnicz- 
ne w myśl hasła „Przez mobilizację twórczej 
energji do bezpieczeństwa, rozwoju i dobrobytu 
Rzeczypospolitej Polskiej". 


Komisja do Spraw Przemysłu Pol- 
skiego postawiła sobie za zadanie opracowa- 
nie wykazu źródeł produkcji i zakupu artykułów 
elektrotechnicznych w rękach czysto polskich. 
Prace Komisji zostały daleko zaawansowane na 
terenie rynku warszawskiego, napotkały jednak 
na wiele trudności na prowincji i tam są jeszcze 
nizupełne. Ponadto Komisja rozpoczęła prace 
zmierzające do ustalenia możliwości uruchomie- 
nia nowych działów produkcji artykułów elektro- 
technicznych oraz materiałów zastępczych. 

W koncu r. ub. Zarząd uznał za możliwe 
i konieczne powołać specjalną komisję do opra- 
cowania projektu Rozporządzenia Wykonawcze- 
go do Ustawy z dn. 22.1X.1922 r. o tytule inży- 
niera. 


Komisja Uprawnień lnżynierów 
przystąpiła do pracy po otrzymaniu materiałów 
do Kolegów ze Lwowa i Warszawy. 

Zarząd traktuje zagadnienia zlecone tej ko- 
misji jako wyjątkowo ważne i trudne a skiero- 
wane zarazem całkowicie po linii generalnej ce- 
lów i zadań Związku. Częściowych wyników 
prac tej komisji należy oczekiwać w roku bie- 
zącym. 


Kontakt z organizacjami społecznymi 


Związek jest nadal w ścisłym aczkolwiek 
pośrednim kontakcie z trzynastoma organizacja- 
mi inżynierskiemi na terenie prac N. O. I. Po- 
nadto miłe i bliskie stosunki łączą Z. P. LE. 
ze Związkiem Inżynierów Chemików R. P., z Pol- 
skim Związkiem lnżynierów Budowlanych i ze 
Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników Paol- 
skich (wymiana publikacyj, zaproszeń i t. p.) 

Stan podobny możemy stwierdzić w na- 
szych stosunkach z organizacjami elektryczno- 
gospodarczymi t.j. z Polskim Związkiem Przed- 
siębiorstw Elektrotechnicznych i Związkiem Ele- 
ktrowni Polskich. 

Ze Stowarzyszeniem Teletechników Paol- 
skich jestesmy nadal w przjażni i jeżeli nie na- 
wiązaliśmy bliższej współpracy to tylko z tego 
powodu, że włąściwie zagadnienia i prace na- 
szych organizacyj mało się zazębiają, a raczej 
wzajemnie uzupełniają się. 

Kontaktu należytego ze Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich w dalszym ciągu nie było. 
Dopiero w ostatnim kwartale r. ub. z inicjatywy 
Prezesów S. E. P. i Z. P. I E. został ustalony 
termin pierwszej, na razie nieobowiązującej, 
konferencji wstępnej. Celem Konferencji miało 
być zapoczątkowanie zbliżenia organizacyjnego 
między Z. P. LL E,S.E.P. i S. T. P. Wyniki 
tych pertraktacyj skrystalizowały się w roku 
bieżączym. (Biuletyn Nr. 3/4 i 5). 


Po ukazaniu się w czerwcu r. ub. w „Prze- 


glądzie Elektrotechnicznym" artykułu Prezesa 
S. E. P. p. inż. A. Kuhna p. t. „Załóżmy od- 
gromniki* Zarząd Główny uznał za właściwe 


skierować do autora artykułu pismo ze sprosto- 
waniem i naszymi uwagami. dotyczącymi wza- 
jemnego stosunku pomiędzy S. E. P. i Z.P. 1. 
E. W odpowiedzi Zarząd otrzymał od p. Min. 
A. Kuhna pismo wyjaśniające Jego stanowisko 
w poruszonej sprawie. 

Wskutek braku sprężystej Komisji Propa- 
gandowej Związku kontakt z Kołem Elektryków 
P. W. rozlużnił się niestety w znacznym stopniu. 

Przy współudziale Związku ukazał się na- 
kładem Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Aka- 
demickiej referat „Siły fachowe z wyższym wy- 
kształceniem w  Elektrotechnice", wygłoszony 
przez kol. inż. M. Gajewskiego w Komisji Stu- 
diów T. P. M. A. dn. 29.11.36 r. 500 egzemplarzy 
tego referatu Komisja Studiów ofiarowała Związ- 
kowi do rozesłania członkom, interesującym się 
tym zagadnieniem. 

Dzięki uprzejmości Dyrektora Biura Elektry- 
fikacjji M. P. i H. kol. inż. W. Giinthera 
oraz Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu 
Energetycznego p. prof. B. Stefanowskiego bi- 
blioteka i czytelnia Związku uzyskały wszystkie 
wydawnictwa Biura Elektryfikacji i P. K. En. 


Sprawy finansowe 


Skarbnik Zarządu Głównego łącznie z Człon- 
kiem Zarządu prowadzącym księgowość oraz 
z Iteferentem działu ubezpieczeń P. K. O. — zam- 
knął księgi kasowe, sporządził za r. 1936 bilans, 
rachunek nadwyżek i niedoborów, rachunek dzia- 
łalności i opracował w porozumieniu z Zarzą- 
dem preliminarz budżetowy na rok 1937. Wszyst- 
kie powyższe dane wydrukowano oddzielnie). 

Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyj- 
nej będą ogłoszone na Doroczym Walnym Ze- 
braniu dn. I8.IV.37 r. 


Ilość Kolegów należących do Grupowego 
Ubezpieczenia w P. K. O. w ostatnich czasach 
stale wzrasta, wskutek propagandy Zarządu w 
myśl uchwały członków na jednym z poprzed- 


nich Walnych Zebran. 
Zarząd Główny 


Plenum Zarządu Głównego odbyło w roku 
Sprawozdawczym l5 posiedzeń, Prezydium zaś 32. 


Oprócz stałego kierownictwa pracami Związ- 
ku Zarząd przedyskutował projekt ustawy „O 
Samorządzie Inżynierów R. P.“ złożony następ- 
nie Władzom Państwowym, zaopiniował projekt 
nowelizacji ustawy „O tytule inżyniera", nade- 
słany przez N. O. I. oraz przekazał odnośnej 
komisji N. O. I. materiał z uwagami do pro- 
jektu ustawy „O samorządzie terytorialnym". 
(Biuletyn Nr. 3/4) 

Zarząd przez swych delegatów reprezento- 
wany był na Uroczystym 20-leciu Badawczego 
Instytutu Chemicznego, na 20-leciu Polskiego 
Związku Przedsiębiorstw Elektrotechnicznych, na 
otwarciu WMEL i na Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu Związku Inżynierów Chemików R. P. 


Przedstawiciel Zarządu był obecny na Zebraniu 
towarzyskim Koła Elektryków P. W. 

Zarząd Główny zdając sobie doskonale 
sprawę z tego, że w okresie ubiegłym można by- 
ło i należało wykonać znacznie więcej, ponieważ 
pracy na odcinku inżynierskim jest nadal bardzo 
dużo, jednakowoż brak środków finansowych 
oraz mała ijość członków w Z.P.LE. chętnych do 
pracy społeczno-ideowej a zarazem punktual- 
nych w wypełnianiu wziętych na siebie obowią- 
zków — zredukowały możliwości i aspiracje Za- 
rządu. 

Ustępujący Zarząd jest zdania, że w pier- 
wszym okresie kadencji nowego Zarządu należy 
zwrącić specjalną uwanę na sprawy następujące: 

Dalszą konsolidację inżynierów elektryków 


5 


Uruchomienie aktywnej Komisji Propagan- 
dowej, (Komisja Juniorów) 

Wzmożenie prac Komisyj Gospodarczej i do 
Spraw Przemysłu Polskiego, 

Utrzymanie Biuletynu na poziomie conaj- 
mniej dotychczasowym, 

Organizację Kół w Poznaniu i we Lwowie, 

Zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Z.P.LE. na jesieni r.b. we Lwowie. 

Wykorzystanie indywidualnych uwag i spo- 
strzeżeń Bezim. Ank. dla Inżynierów Elektry- 
Ów, 

Opracowanie projektu Uprawnień |Inżynie- 
rów Elektryków. 

Brace nad Kodeksem Etyki Inżynierów, 

Akcję w kierunku zjednoczenia w pracy 


w Z.P.LE. wszystkich inżynierów elektryków, należących 
Scisłą współpracę z N.OLI. do Z.PARBRĘS:FZPST"SSIRP: 
Sprawozdanie Finansowe Z. P. |. E. za rok 1936 
i Preliminarz Budżetowy na rok 1937 
Rachunek nadwyżek i niedoborów 
Wpływy ——— 
|. Wpisowe ; 4.0 Was zi BAO | R Sekretariatin WE O e EE DZE WIE 
2. Składki do Z. P. l. E. SRE „ 4667.— | 2. Komisje 1569.78 
3. Składki do N. O. I. - ze 734.50 | 3. Różne . 2130.12 
4. Zwroty porta a O OOO [150 | 4 Składki do NC l. 788.18 
5. Wpływy z SPM RaZ TPA „  294.— |5. Spis z inwentarza ETit atn A 93.90 
6. Różne . A EE i UO WEG EBogoz dE ca Żugaj 
zł. 6063.30 zł. 6063.30 
Bilans 
Stan czynny Stan bierny 
..-Gasaf"=$. zł. LOL | [PSI BiRal 1 WR N zł. 7213.12 
JP Kas © aaa: | 1824.68; |-2 TNadwyzka”! ERU ofaa O A 
3.K.K.O.i pap. Rb 4236.79 
4. Ubezpieczenia s 51.79 
5. Pożyczki z Tonk 258.— 
6. Inwentarz 991.95 
zł. 7423.33 zł. 7423.33 
Rachunek działalności 
Wpływy Wydatki 
|. Wpisowe . BE o. 0 DOZĄ A- Aa aA |. Sekretariat i różne . . . .. z} 1271.1] 
2. Składki bener ; 4667 .— 2. Komisje i wydawnictwa sr "1569 78 
5, R do N. O. I. 734.50 3. Lokal, opał, światło, telef., wożny | z 2130.12 
4. » ubezpieczeniowe . . „ 2950.96 4. WER Wa i oddziały o. 0 
5. Dochody komisyj „ 294 — 5. Wpłaty do N. O. I. „ 788.18 
6. Zwrot porta Mov. ERZE A 11.50 6. p ubezpieczeniowe . . „ 2866.04 
7. Zwrot pożyczek „BW aiw a | FZWYydane pozyczki sannar .: asfoe sg OJU== 
8. Różne . U e re e w » «222410 8. Zakup inwentarza . . . . „ 146.85 
9. Saldo UDEM ASTRA = 51.75 | 9. Spisano z inwentarza . . . w 93.90 
MaG iPozyczek a. 19350 4: 52 jA 37.— | 10. Nadwyżka wpływów . . . w 2 OŻ20) 
Esi, £ ea WI OEN SP „ 258.— | Il. Saldo Ubezp. z r. 1935 PY, 3 36.67 
12. Storno inwentarza . . . . „ 146.85 
zł. 9862.86 zł. 9862.86 


Budżety preliminowane i 


Wpływy 


. Wpisowe . 
; Składki do Z. P. l. ER 
3. Składki do N. O. i. 
4. Różne 


5. Nadwyżka ISA? z r. 1935 


Wydatki 


Lokal, telefon, wożny . 

Wydatki kancelaryjne . 

. Prowadzenie Biura OE 

. Komisje 

. Biuro Pośr. Bey i Tode SSI CZE 
. Różne 

. Notatnik R aet n na ro 1937 
. Notatnik informacyjny na rok 1938 
Wydawnictwa Związku 

10. Biuletyny Nr. 6—9 i 

Il. Składki do N. O. l. 

12. Wystawa 

13. Oddziały (50% składek) 

14. Umeblowanie 

15. Nadwyżka PETON o (netto) 


OOLJOUA WN — 


Księgowość: (—) Z. Jordan 
Skarbnik: (—) Z. Korzeniowski 


Zestawienie budżetów za ostatnie lata. 


ER | R. 1934 | R. 1935 | R. 1936 | R. 1937 


Prelimin. 7.500.— 


1.800, — |-3.500,— | 5.650, — 
6.063,30 = 


Wyjaśnienia do budżetu. 
Wykonanie budżetu w roku 1936 jakkolwiek 


wykazuje pewną, niewielką nadwyżkę wpływów, 
jednak tylko dzięki temu, że wydanie Notatnika 
Informacyjnego na rok bieżący uległo opóźnie- 
niu i koszta jego w okrągłej sumie 800 zł. zo- 
stały pokryte już w roku bieżącym. Gdyby suma 
ta została wydatkowana w roku sprawozdawczym, 
powstałby deficyt, sięgający 700 zł. Złożyły się 
na to dwa poważne nieprzewidziane wydatki, 
a mianowicie wydanie l-go Spisu Inżynierów 
Elektryków w 1200 egzemplarzy za sumę zło- 
tych 951.33 (wraz z portem) oraz urządzenie 
stoiska Związku na W. M.El., które wraz z po- 
bocznymi wydatkami kosztowało zł. 807.70. 


Wykon. | 2.350,54| 4.647,01 


wykonane 


Rok 1936 Rok 1937 
Prel. Wyk. Prel. 
zł. 50.— 84.20 50.— 
4000. — 4667.— 6200.— 
700.— 734.50 1000. — 
„  554.— 577.60 250. — 
ab ee Cioe NA "A dań .. 
zł. 5650.— 6063.30 7500.— 
Rok 1936 Rok 1937 
Prel. Wyk. Prel. 
zł. 1300.— 1280.53 1300.— 
1200.— 810.25 630.— 
> — 112.— 900. — 
„  250.— 442.28 150.— 
„o 100.— 11.55 100.— 
„  300.— 197.60 165.— 
„  800.— — 800.— 
a F Z 800.— 
„  900.— 1352.60 730.— 
| pm — 600.— 
„  /00.— 788.18 1000. — 
UL TĘ 807.70 == 
z — 50.40 140. — 
„  100.— 146.85 185.— 
, Ek, 63.36 — 
zł. 5650.— 6063.30 7500.— 


Komisja Rewizyjna: 
(—) W. Byszewski 
(—) A. Śledziński 
(—) W. Kotowski 


W preliminarzu budżetowym na rok 1937 
niektóre pozycje po stronie wydatków przedsta- 
wiają sumy już wydatkowane przez Związek 
w okresie od | stycznia b. r., a mianowicie. 800 
zł na wydanie Notatnika na rok bieżący. 730 zł. 
na wydanie Biuletynów Nr. 2—5 oraz 185 zł. na 
zakup szafy. 


Poza tym jest w preliminarzu nowa pozycja 
900 zł. na prowadzenie Biura Zarządu, a to z te- 
go względu, że ilość spraw bieżących jest już 
tak wielka, że załatwienie ich bez udziału stałej 
siły pomocniczej byłoby niemożliwe. 


Są wreszcie w preliminarzu sumy na wy- 
danie w roku bieżącym jeszcze czterech (tylko 
czterech, ze względu na szczupłość funduszów) 
numerów Biuletynu oraz Notatnika na rok na- 
stępny, gdyż Zarząd był zdania, że oba te wy- 
dawnictwa zdobyły całkowite uznanie Kolegów. 


Sumy składek do N. O. I. zarówno po stro- 
nie wpływów jak i wydatków uwzględniają pod- 
wyżkę o 50 gr. od członka rocznie, uchwaloną 
przez Zjazd Delegatów do N.O.I. w dn. Il b.m. 


Po uwzględnieniu wszystkich wydatków, 
preliminarz na rok 1937 zamknąłby się po stro- 
nie wydatków sumę 7.500 zł. Aby znaleść na to 
pokrycie ustępujący Zarząd występuje z wnio- 


skiem podniesienia składek członkowskich 
o 29.17 gr. miesięcznie. 
Całkowite roczne obciążenie członka, u- 


względniające zarówno proponowane zwiększenie 


składek do Z. P. I. E. jak i podniesienie skła- 


Związek Polskich Inżynierów Elektryków 
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dek do N. O. I. o 50 gr. rocznie wyniosłoby 
I8 zł.i byłoby pobierane po 4.50 zł. Kwartalnie 
od | stycznia b. r. począwszy. 


Skarbnik: (—) Z. Korzeniowski 


Regulamin Koła Śląsko-Dąbrowskiego Z. P. I. E. 


8 I. 

Na podstawie § 9 statutu Związku Polskich 
Inżynierów Elektryków (zatwierdzonego przez 
Komisariat Rządu m. st. Warszawy decyzją 
z dnia 28 lutego 1933 roku Nr. BY II — 3/54 
i zarejestrowanego w Rejestrze Stowarzyszeń 
i Związków pod Nr. 18) zostaje utworzone Koło 
miejsccowe Z.P.LE. w Katowicach, które prowa- 
dzi swą działalność zgodnie z powyższym sta- 
tutem, niniejszym regulaminem i odnośnymi po- 
RR VAE Prawa o a: Sow z dnia 


27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94/1932 
poz. 808). 


Koło nosi nazwę: „Związek Polskich lnży- 
nierów Elektryków, Koło Śląsko- Dąbrowskie 
w Katowicach" i używa pieczęci okrągłej i dru- 
ków z powyższym napisem. Terenem działal- 
ności Koła jest Zagłębie Śląskie i Dąbrowskie 
zaś siedzibą władz Koła m. Katowice. 


§ 2. 
Celem Koła jest urzeczywistnienie na swo- 
im terenie zadań określonych w §§ 2 i 3 statu- 


ZAS EPA]. 


$ 3. 
Członkami Koła są członkowie Z. P. L E. 


zamieszkujący na terenie działalności Koła. 


54. 

Koło Śląsko-Dąbrowskie Z. P. l. E. staje 
się automatycznie członkiem Oddziału Okręgo- 
wego Naczelnej Organizacji Inżynierów w Kato- 
wicach it z nim współpracuje. 


§ 5. 
Fundusze Koła składają się z połowy nor- 
malnych składek członkowskich, pobranych od 
członków Koła i przekazanych Kołu przez Za- 


rząd Główny Z. P. | 


§ 6. 

Władzami Koła są: Walne Zebranie, Za- 
rząd Koła, Komisja Rewizyjna Koła. Zarząd 
składa się z trzech członków: przewodniczące- 
go, sekretarza i skarbnika oraz jednego zastępcy. 
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 

Władze Koła są wybierane przez Walne 
Zebranie Koła w sposób przewidziany w S$ 13 
i 14 statutu. Komisji Balotującej i Sądu Kole- 
żeńskiego Koło miejscowe Z. P. I. E nie posia- 


da ($ 9 ustęp 2). 
§ 7. 


Zarząd Koła reprezentuje Z. P.I. E. na 
terenie działalności Koła. 


§ 8. 


Na zewnątrz Koło Z. P. L E. występuje 
w swoim imieniu w sprawach odnoszących się 
do swego terenu. Z władzami i instytucjami 
miejscowymi Koło komunikuje się bezpośrednio, 
z innymi zaś, a zwłaszcza z władzami i insty- 
tucjami centralnymi, za pośrednictwem Zarządu 


Głównego Z. P. I. E. 
89. 


Zarząd Koła kieruje wszystkimi wewnętrz- 
nymi sprawami Koła; rejestruje i utrzymuje w 
ewidencji członków Z. P. I. E., zamieszkałych 
na terenie Koła; gospodaruje funduszami i ma- 
jątkiem Koła; wykonywa uchwały Walnych Ze- 
brań Z. P. I E. i Koła oraz polecenia Zarządu 
Głównego Z. P. l. E; przedstawia na dorocz- 
nym Walnym Zebraniu sprawozdanie z działal- 
ności Koła i gospodarki finansowej łącznia z pre- 
liminarzem budżetowym. 


§ 10. 


Zarząd Koła składa corocznie Zarządowi 
Głównemu przed Walnym Zebraniem Z. P.I E. 
sprawozdanie za ubiegły rok kalendarzowy z dzia- 
łalności Koła, jego gospodarki finansowej oraz 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła. 


§ II. 


Przewodniczący Koła lub wyznaczony przez 
niego zastępca z pośród pozostałych członków 
Zarządu Koła może brać udział w posiedzeniach 
Zarządu Głównego Z. P. I. E. w sprawach do- 
tyczących Koła z inicjatywy własnej lub na za- 
proszenie Zarządu Głównego. 


8 12. 


Zarząd Koła może powoływać Komisje do 
załatwienia poszczególnych spraw w składzie 
według swego uznania. 


8 13. 


Rozwiązanie Koła może nastąpić wskutek 
uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania człon- 
ków Koła powziętej większością "|! głosów obec- 
nych na zebraniu z tym jednak, że punkt o roz- 
wiązaniu Koła winien być zamieszczony w po- 
rządku dziennym Zwyczajnego Walnego Zebra- 
nia i podany do wiadomości wszystkich człon- 
ków. Koła w terminie przewidzianym przez $ 13 
statutu Z. P. L E. 

O sposobie likwidacji i przeznaczenia po- 
zostałego majątku decyduje Walne Zebranie Ko- 
ła, którego uchwała podlega zatwierdzeniu Wal- 


nego Zebrania Z. P.L E 


Protokół 


XXIX Dorocznego Walnego Zebrania Związku Polskich Inżynierów Elektryków, 
odbytego dnia 3 kwietnia 1936 roku w sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Warszawie, ul. Wiejska Nr. 10. 

Obecnych było według listy 80 członków Związku. 


Prezes Związku kol. inż. Marian Krahelski 
otworzył o godzinie 19 m. 30 obrady i stwier- 
dził prawomocność Zebrania, a następnie wez- 
wał obecnych do uczczenia przez powstanie pa- 
mięci zmarłych członków Związku ś. p. kol. kol. 
inż. inż. B. Ciesielskiego i Z. Okoniewskiego. 

Na przewodniczącego Zebrania na propo- 
zycję Prezesa Związku przez aklamację wybra- 
no kol. inż. J]. Giaro; na ;sekretarza — kol. inż. 
J. Statkiewicza, a na asesorów kol. kol. inż. inż. 
J. Juszczakowskiego i Wł. Perkowskiego. 

Przewodniczący odczytał następujący po- 
rządek dzienny według okólnika Z.P.I.E. z dnia 
24 marca 1936 r. Nr. 19/36; 


|) Otwarcie Zebrania i wybór Przewodni- 
czącego, 

2) Odczytanie i przyjęcie protokółu po- 
przedniego zebrania w dn. 26.1.36 r. 

3) Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Związku za rok 1935. 

4) Sprawozdanie Biura Pośrednictwa Pracy 

5) Y Kasowe 

6) z Komisji Rewizyjnej, 

7) Zatwierdzenie preliminarza budżetowe- 
go na r. 1936, 

8) Pierwszy Spis Inżynierów Elektryków 
Polskich, 

9) Wybory Władz Związku na rok 1936, 

10) Wolne wnioski. 


Kolega Przewodniczący zaproponował prze- 
stawienie w porządku dziennym kolejności pun- 
któw 8 i 9, oraz połączenie punktów 5 i 7 co 
zostało przyjęte bez sprzeciwu. 


Do p. 2. Kol. inż. Wł. Feist odczytał proto- 
kół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 
26.1. 1936 r., który został przez zebranych przyjęty 
bez poprawek. 


Do p. 3. Kol. inż. Z. Korzeniowski jako 
Sekretarz Zarządu odczytał Sprawozdanie Za- 
rządu z działalności Z. P. l. E. za rok 1935, 
a następnie kol. inż. S. Szymański wyjaśnił ta- 
blice i wykresy ilustrujące fragmenty z odczyta- 
nego sprawozdania, a mianowicie: a) ilość człon- 
ków w chwili bieżącej, b) procentowy skład 
członków Z. P. I. E. należących jednocześnie do 
innych organizacji elektrycznych, c) ilość człon- 
ków Z. P. I. E. absolwentów Politechniki War- 


szawskiej, oraz d) Rachunek strat i zysków. 


Do p, 4. Kol. inż. Z. Jordan odczytał spra- 
wozdanie Biura Pośrednictwa Pracy, zwraca- 
jąc się w zakończeniu z apelem do zebranych 
o zgłaszanie wszystkich wolnych posad do Biu- 
ra Pośrednictwa Pracy przy Związku Polskich 
Inżynierów Elektryków. 


Do p. 5 i 7. Kol. inż. W. Kotowski, ja 
ko skarbnik ustępującego Zarządu, odczytał 
sprawozdanie finansowe za rok 1935 i uzasad- 


nił w dłuższem przemówieniu poszczególne po- 
zycje preliminarza budżetowego na r. 1936. 


Do p. 6. Kol. inż. Wł. Byszewski, jako 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i stwierdził 


zgodność i prawidłowość zapisów w księgach 
kasowych Związku Polskich Inżynierów Elektry- 
ków. Na zakończenie swego przemówienia kol. 
inż. Byszewski stawia, w imieniu Komisji Rewi- 
zyjnej, wniosek o udzielenie absolutorium ustę- 
pującemu Zarządowi. 


Kolega Przewodniczący otworzył dyskusję 
nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu i i wez- 
wał zebranych do zapisywania się do głosu. 
Dyskusję rozpoczął kol. inż. Wł. Rabęcki wypo- 
wiadając się za układaniem budżetu w formie 
rachunku strat i zysków jako najbardziej przej- 
rzystej. 

Kol. inż. T. Todtleben widzi braki w dzia- 
łalności Zarządu w kierunku realizowania za- 
dań Związku. Krytykuje „Jednodniówkę”, pod- 
kreślając, że zamieszczone w niej artykuły nie 
są wyrazem zapatrywań wszystkich członków 
Związku. Wzywa do popierania polskich placó- 
wek przemysłowych i rozwinięcia działalności 
dla zapewnienia samowystarczalności przemysłu 
na wypadek wojny oraz apeluje do Walnego 
Zebrania aby wybrało Zarząd, któryby zrealizo- 
wał powyższe cele. 

Kol. inż. |. Straszewicz porusza sprawę za- 
gadnienia współpracy członków Związku z Za- 
rządem Związku i z N. O. I. oraz wyjaśnia, że 
pierwszym celem Związku winno było być i by- 
ło zrzeszenie i zorganizowanie inżynierów. 


Na wniosek kol. inż. L. Więckowskiego 
nieznaczną większością głosów uchwalono ogra- 
niczyć przemówienia mówców do pięciu minut. 

Kol. inż. Cz. Tan zlicza na dobro nastę- 
pującego Zarządu znaczne zwiększenie ilości 
członków. 

Kol. inż. |. Wesołowski zarzuca Zarządowi 
brak inicjatywy w organizowaniu Kół prowin- 
cjonalnych Związku. 

Kol. inż. Z. Sokołowski podkreśla koniecz- 
ność ustalenia programu działalności na najbliż- 
szą przyszłość. 

ol. inż. E. Sochaczewski stwierdza, że 
Związek winien być szkołą charakterów i wo- 
bec tego że Zarząd nowy otrzymuje w spadku 
dużą ilość członków, winien tchnąć w nią prze- 
de wszystkim odpowiedniego ducha. 

Kol. inż. W. Kowalski zwraca się do człon- 
ków Związku z apelem, aby więcej pomagali Za- 
rządowi w jego pracach. 

Kol. inż. Z. Sławiński w odpowiedzi inż. 
J. Wesołowskiemu wyjaśnia działalność Referatu 
Organizacji Kół oraz omawia działalność Komisji 


Gospodarczej, wzywając członków do zgłaszania 
swej współpracy. 


Kol. inż. M. Krahelski w imieniu ustępują- 
cego Zarządu wyraża zadowolenie z wysokiego 
poziomu dyskusji, oraz przychylne ustosunko- 
wanie się do jej ogólnego kierunku, wykazują- 
cego troskę członków o należycie wysoki poziom 
dalszych prac Związku w dziedzinie przygoto- 
wania samowystarczalności krajowego przemysłu 
elektrotechnicznego dla celów obronnych Pan- 
stwa. 

Kol. inż. St. Jezierski zgłasza dezyderat, aby 
nowy Zarząd podjął odpowiednie kroki, aby ro- 
la inżyniera elektryka w Polsce mogła być 
większa niż dotychczas, oraz zwraca uwagę na 
konieczność pomocy dla inżynierów młodych 
roczników. 

Kol. inż. Wł. Cetner proponuje podjęcie 
prac nad ustawowym ujęciem praw inżynierów 
elektryków oraz nad opracowaniem zasad etyki 
inżynierskiej. 

Kol. inż. A. Skudro porusza sprawę para- 
grafu aryjskiego. 


Kol. inż W. Kotowski apeluje do członków 
Z. P. l E. zachęcając ich do współpracy z Za- 
rządem. 

Kol. inż. L. Jung wyjaśnia, że aktywna 
działalność Związku trwa dopiero od trzech 
względnie czterech lat. Po zestawieniu bilansu 
tej działalności, wypowiada się za tym, aby no- 
wy Zarząd dążył nadewszystko do ustawowego 
ustalenia uprawnień inżynierów elektryków. 

Kol. inż. S. Kuliński interesuje się działal- 


nością N. O. I. 


Kol. inż. E. Sochaczewski stwierdza, że za- 
sługą ustępującego Zarządu było obudzenie ak- 
tywności organizacyjnej inżynierów elektryków 
i wobec tego składa wniosek następujący: 


„Walne Zebranie stwierdza, że ustępujący 
Zarząd rozbudził aktywność organizacyjną inży- 
nierów elektryków polskich, oraz dobrze zasłu- 
żył się sprawie gospodarczego rozwoju kraju". 


Pod adresem przyszłego Zarządu inż. E. So- 
chaczewski zgłasza wezwanie do energicznego 
organizowania Kół prowincjonalnych. 


Kol. inż. T. Todtleben wyraża zadowolenie, 
że jego pierwsze przemówienie obudziło żywe 
zainteresowanie wśród obecnych członków Z. P. 
I. E., czego dowodem była ożywiona dyskusja 
nad wszyskimi poruszonymi tematami. 


Wobec wyczerpania listy mówców zabrał 
głos Prezes ustępującego Zarządu kol. inż. M. Kra- 
helski, udzielając wyjaśnień oraz oświetlając ze 
stanowiska Zarządu kwestie poruszane w czasie 
dyskusji. 


Następnie przewodniczący poddał pod gło- 
sowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udziele- 
nie ustępującemu Zarządowi absolutorium. 


Wniosek został jednogłośnie uchwalony. 
Następnie uchwalono przez aklamację wniosek 
kol. E. Sochaczewskiego powyżej wymieniony, 
poczym zatwierdzono przez głosowanie prelimi- 
narz budżetowy na r. 1936. 
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Do p. 9 Na Prezesa Zarządu Z.P. LE. 
na r. 1936 został wybrany przez aklamacje kol. 
inż. Marian Krahelski. 

Na członków Zarządu zostały zgłoszone 
następujące kandydatury: kol. kol. inż. inż. Ca- 
łus, Gajewski, Harski, [lwaszkiewicz, Jordan, Jung, 
Juszczakowski, Korzeniowski, Marczyński, Nie- 
lubowicz, Sławiński, Statkiewicz, Synek, Szyman- 
ski, Todtleben, Sochaczewski, Kuliński, Sowiar, 
Judycki. 

Do obliczenia głosów Przewodniczący Ze- 
brania powołał Komisję Skrutacyjną w składzie 
następującym: kol. kol. inż. inż. |. Juszczakowski, 
Wł. Perkowski. T. Kahl i T. Skrzywan. Waż- 
nych głosów oddano 65. W wyniku tajnego gło-' 
sowania zostali wybrani do Zarządu na 1936 rok: 


Kol. kol. inż. inż. I) Z. Korzeniowski (54 
głosy), 2) M. Gajewski (52 gł.) 3) L. Jung (48 gł.) 
4) J. Strasżewicz (46 gł.), 5) Cz. Nielubowicz 
(44 gł.) 6) T. Todtleben (43 gł.), 7) J. Statkie- 
wicz (42 gł), 8) Wł. Marczyński (42 gł.), 9) W. 
Iwaszkiewicz (41 gł.), 10) St. Całus (gł. 39), 11) 
E. Sochaczewski (39 gł.), 12) S. Szymański (36 
gł.), i 13) Z. Jordan (35 gł.). 

Do Komisji Balotującej zgłoszono następu- 
jących kandydatów: kol. kol. inż. inż. St. Gołę- 
biowski, T. Kahl, W. Kowalski, T. Osiński, Wł. 
Perkowski, K. Porczyński, K. Wołowski, P. Ma- 
liszewski, W. Kuszelewicz, Zb. Bukowiński i K. 
Okon. 

Ważnych głosów oddano 54. Do Komisji 
Balotującej na r. 1936 wybrani zostali: kol. kol. 
inż. inż. I. Kahl (47 gł.), St. Gołębiowski (40 gł.), 
T. Osiński (38 gł), Wł. Perkowski (33 gł.) 
W. Kowalski (32 gł.), K. Porczyński (32 gł.), 
i K. Wołowski (31 gł). 


Zaproponowany przez ustępujący Zarząd 
skład nowej Komisji Rewizyjnej na r. 1936 zo- 
stał przyjęty przez aklamację, a mianowicie kol. 
kol. inż. inż. Wł. Byszewski, W. Kotowski, A. Śle- 
dziński. 

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano jedno- 
głośnie kol. kol. inż. inż. Wł. Czyża, B. Haca, 
K. Krulisza, St. Konczykowskiego i Cz. Tana. 


Do p. 8. Kol. inż. Wł. Marczyński ja- 
ko Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego 
w dłuższym przemówieniu przedstawił prace 
związane z powstaniem pierwszego Spisu lnży- 
nierów Elektryków Polskich. 


Do p. 10. W czasie dyskusji nad spra- 
wozdaniem Zarządu z działalności Z. P. L E. 
w r. 1935 zgłoszono 7 dezyderatów. Na wnio- 
sek kol. inż. J. Straszewicza uchwalono dezyde- 
raty te już jako wnioski prawomocne przekazać 
na specjalne Nadzwyczajne Walne Zebranie, 
mające się odbyć w możliwie najkrótszym ter- 
minie. 

Na tym porządek obrad Dorocznego Wal- 
nego Zebrania wyczerpano. 


Przewodniczący 


(—) inż. Giaro Józef 


Sekretarz 


(—) inż. Statkiewicz Jerzy 
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Protokół 


XXX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku Polskich 


Inżynierów Elektryków, 


odbytego dnia 12 czerwca 1936 r. w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Warszawie, przy Ul. Wiejskiej Nr. 10 
Qbecnych było według listy 65 członków Związku i jeden kandydat. 


Porządek obrad był następujący: 

|) Zagajenie Zebrania i wybór przewod- 
niczącego i sekretarza. 

2) Odczytanie i przyjęcie protokółu z po- 
przedniego Walnego Zebrania z dnia 
o MB r! 

3) Dyskusja i głosowanie nad siedmioma 
wnioskami zgłoszonymi na Dorocznem 
Walnem Zebraniu. 


4) Komunikaty Zarządu Z.P.LE. 


Do p. l. Zebranie zagaił Prezez Związku 
Kol. inż. M. Krahelski, stwierdzając prawomoc- 
ność zebrania oraz zaproponował na przewodni- 
czącego kol. inż. St. Gołębiowskiego, a na sek- 
retarza kol. inż. P. Maliszewskiego. Zebrani pro- 
pozycję kol. Prezesa zaakceptowali, poczem wy- 
brany Przewodniczący przejął psowadzenie obrad. 
Walne Zebranie uczciło chwilą milczenia pamięć 
zmarłych Kolegów członków Związku ś. p. inż. 


K. Krulisza i inż. Al. Soboty. 


Do p. 2. Odczytanie protokółu odłożono do 
następnego Walnego Zebrania z powodu nieo- 
becności Sekretarza poprzedniego Walnego Ze- 
brania. 

Do p. 3. Siedem wniosków zgłoszonych 
w przepisowym terminie zgodnie ze statutem 
Z. P.I. E. zostały rozpatrywane kolejno: 


Wniosek I. Kol. inż. |. Straszewicza (zgło- 
szony dn. 3. IV. 360 r.) 

„Walne Zebranie Z.P.I.E. upoważnia Za- 
rząd związku do przekroczenia poszczególnych 
pozycji budżetu po stronie wydatków w stopniu 
odpowiadającym zwiększeniu się wpływów." 

Wskutek nieobecności wnioskodawcy wnio- 
sek uzasadnił Kol. Prezes Związku motywując 
go koniecznością zwiększenia wydatków spowo- 
du wzrostu i rozwoju działalności Związku. Wnio- 
sek przyjęto bez dyskusji. 

Wniosek 2. Kol. inż. E. Sochaczewskiego 
(zgłoszony dn. 3. IV. 36 r.). 

„Walne Zebranie Z.P.LE. upoważnia Za- 
rząd do wydania drukiem wyczerpującego a zwię- 
złego sprawozdania z działalności w okresie ka- 
dencji 1936/37 r. W celu pokrycia kosztów dru- 
ku, w wypadku, gdyby wpływy, wykonane do 
końca r. 1936, nie przekroczyły o odpowiednią 
sumę wpływów preliminowanych, Walne Zebra- 
nie upoważnia Zarząd do obciążenia członków 
składką specjalną w wysokości zł. 1.“ 

Wniosek w imieniu Zarządu uzasadnił kol. 
inż. E. Sochaczewski wskazując na konieczność 
wydania drukiem omawianego sprawozdania ze 
względu. 

a) na potrzebę odpowiedniego sprawozda- 
nia informacyjnego dla członków Związku za- 
miejscowych, którzy nie mogą brać udziału 
w zebraniach Związku. Takich członków Zwią- 
zek liczy coraz więcej, oraz 


b) że sprawozdanie będzie bardzo pożyte- 
cznym źródłem informacyj dla władz i innych 
osób interesujących się pracami Związku. 

W dyskusji wyrażono dezyderat aby spra- 
wozdanie zostało wydane w szacie zewnętrznej 
skromnej odpowiedniej do posiananych fundu- 
szów. Wniosek uchwalono jednogłośnie. 


Wniosek 3. Kol. Kol. inż. inż. |. Wesołow- 
skiego, E. Sochaczewskiego (zgłoszony dn. 3. IV. 
36 r.). 

„Walne Zebranie Z.P. l. E. zwraca się do 
nowoobranego Zarządu z dezyderatem o wzmo- 
żenie akcji w kierunku stworzenia placówek pro- 
wincjonalnych Związku." 


W uzasadnieniu kol. inż. E. Sochaczewski wy- 
jaśnia, że wnioskodawcom chodzi o skupienie 
wszystkich inżynierów elektryków w ramach 
Związku i umożliwienie jednocześnie kolegom 
zamiejscowym uczestniczenia w pracach ŹZwią- 
zku przez należenie do Kół prowincjonalnych. 
Jednocześnie kol. inż. Sochaczewski poinformował, 
żepierwszy oddział organizuje się już na terenie 
Zagłębia Węglowego. 

Po krótkiej dyskusji wniosek przyjęto. 


Wniosek 4. Kol. inż. Wł. 
szony dn. 3. IV. 36 r.) 


„Walne Zebranie Z.P.LE. wzywa Zarząd 
do zwrócenia głównej uwagi na sprawy opraco- 
wywania i uzgadniania z czynnikami rządowy- 
mi norm i uprawnien inżynierów elektryków oraz 
opracowywania zasad etyki inżynierskiej." 

Wniosek ten nie był uzasadniony z powo- 
du nieobecności wnioskodawcy. 

Zarząd podał do wiadomości, że już się 
opracowywuje na terenie N.O.I. kodeks etyki in- 
żynierskiej przy udziale członków naszego wią- 
zku. W dyskusji podkreślono konieczność usta- 
wy o uprawnieniach, która w wielu wypadkach 
usunęłaby wątpliwości i nieporozumienia. Poza 
tym kol. inż. Z. Jankiewicz zwraca uwagę na konie- 
czność opracowania ustawy wprowadzającej nad- 
zór inżynierski nad urządzeniami elektrycznymi 
na wzór Stowarzyszenia Dozoru Kotłów, przy- 
czym nadzorowi podlegałyby jedynie urządze- 
nia ełektryczne będące w eksploatacji pod kie- 
runkiem nie inżynierów elektryków np. urządze- 
nia elektryczne młynów, małe elektrownie 
w miasteczkach itp. 

Wniosek po dyskusji uchwalono. 


Centnera (zgło- 


Wniosek 5. Kol. inż. E. Sochaczewskiego 
(zgłoszony dn. 3. IV. 36 r.) 

„Walne Zebranie poleca nowoobranemu 
Zarządowi Ż.P.lLL.E. położenie głównego nacisku 
na pogłębienie ducha pionierskiego i kształtowa- 
nie charakteru inżynierów — jako ludzi powoła- 
nych do przewodzenia w pracy na polu gospo- 
darczym." 


Kol. Sochaczewski zwrócił się z apelem do 
Kolegów członków Związku o ułatwienie Zarzą- 
dowi tej pracy drogą komunikowania swych spo- 
strzeżeń i wskazywania właściwych metod po- 
stępowania. 

Wniosek przyjęto. 

Wniosek 6. Kol, inż T. Todtlebena (zgło- 
szony dn. 3. IV. 36 r.) 

„Walne Zgromadzenie Ź.P.l.E. wzywa przy- 
szły Zarząd Z.P.LE. do wszczęcia akcji na te- 
renie gospodarczym o rzeczywiste spolszczenie 
przemysłu elektrotechnicznego i popieranie pla- 
cówek gospodarczych prawdziwie polskich.” 

W uzasadnieniu kol. inż. Todtleben podał, 
że według danych rocznika przemysłu polskiego 
92% fabryk i zakładów przemysłowych znajduje 
się pod wpływem kapitału nie polskiego. 

W dyskusji wyrażono pogląd, że droga do 
spolszczenia przemysłu i handlu prowadzi przez 
większe niż dotychczas zainteresowanie się 
i udział Polaków w przedstawicielstwach firm 
zagranicznych i krajowych. 

Poszczególni mówcy zwracali się do człon- 
ków Związku o przestrzeganie, by przedstawi- 
ciele firm z którymi są w kontakcie byli Pola- 
kami. 

Wniosek po dłuższej dyskusji uchwalono. 

Przy uzasadnianiu wniosku szóstego kol. inż. 
T. Fodtleben poruszył pozatym sprawę artykułu P. 
inż. A. Kuhna ogłoszonego drukiem w „Prze- 
glądzie Elektrotechnicznym" z dn. | czerwca 
1936 r. 

Po ożywionej dyskusji uchwalono rezolucję 
zaproponowaną przez kol. inż. Todtlebena treści 
następującej: 

„Nadzwyczajne Walne Zebranie członków 
Z.P.LE. zakłada uroczysty protest przeciw sta- 
nowisku zajętemu przez P. inż. Alfonsa Kuhna 
w jego apelu do elektryków p.t. „Załóżmy od- 
gromniki", umieszczonym w zeszycie || „Prze- 
glądu Elektrotechnicznego z r. 

Inżynierowie Polacy interesy swoje bez za- 
strzeżeń podporządkowują interesom Narodu Pol- 
skiego i pracę nad rozwojem elektrotechniki pol- 
skiej traktują, jako swój obowiązek. Rozumieć 
wspólność interesów Polski z interesem własnym 
mogą elektrotechnicy obcy duchem i pochodze- 
niem, którzy dla Państwa Polskiego mogą i chcą 
pracować dziś, ale jutro, kiedy sprzeczne to bę- 
dzie z ich interesem, wywiozą kapitały nagro- 
madzone zagranicę. Tych elektryków Polacy 
odsunąć muszą na plan drugi. 

Hasła spolszczenia elektrotechniki nie są 
obce naszej ideologii, nie są gnane do nas ob- 
cym podmuchem, lecz są wytworem ducha pol- 
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skiego, nie zatrutego obcymi wpływami, są po- 
glądem młodego pokolenia, które wychowało się 
w Polsce Niepodległej. Walka o polskość elek- 
trotechniki została podjęta i przeprowadzona 
będzie aż do zwycięstwa.” 

Wniosek 7. Kol. kol. inż. inż. T. Todtlebe- 
na, K. Michela, K. Okonia, C. Mejro i T. Kulin- 
skiego (zgłoszony dn. 3. IV. 36 r.) 

„Walne Zebranie Z.P.LE. potwierdza do- 
tychczasowe postępowanie Zarządu i Komisji 
Balotującej zmierzające do tego, aby na człon- 
ków Związku nie mogli być przyjmowani żydzi 
ani osoby pochodzenia żydowskiego.” 

dyskusji szereg mówców uzasadniał 
wniosek między innymi destrukcyjnym wpływem 
jaki wywierają żydzi, będąc członkami polskich 
zrzeszeń i związków, zwracając również uwagę 
na niepewność elementu żydowskiego ze wzglę- 
dów państwowych i obronnych. Mówcy przeci- 
wni wnioskowi powoływali się na udział wielu 
żydów w walkach o niepodległość i starali się 
wykazać błędność odgradzania się od wszystkich 
osób pochodzenia żydowskiego. 

Po ożywionej dyskusji wniosek przyjęto 
ogromną większością głosów. (Za wnioskiem 57 
głosów, przeciw 6 głosów, przy 2 wstrzymują- 
cych się od głosowania). 

Do p. 4. 

Zarząd Z.P.LE. podał do wiadomości Wal- 
nego Zebrania następujące komunikaty: 

|. Zarząd Związku Polskich Inżynierów 
Elektryków prosi o zgłaszanie kandydatur na 
rzeczoznawców dla władz, zaznaczając, że jest 
to praca honorowa, 

2. Zarząd Z.P.l.E. powziął uchwałę wzię- 
cia udziału w Wystawie Przemysłu Metalowego 
i Elektrotechnicznego (W. M. EL.) w Warszawie 
w sierpniu r. b. przez urządzenie własnego stoi- 
ska. 

3. Zarząd Z.P.LLE. wyłonił Komisję spec- 
jalną do opracowania statystyki polskiego prze- 
mysłu elektrotechnicznego, 

4. Zarząd Z.P.1.E. zwraca się z ponownym 
apelem do członków Związku o wypełnienie 
i nadsyłanie odpowiedzi na bezimienną ankietę 
dla inż. elektryków dotychczas bowiem na roze- 
słane 800 egzemplarzy tej ankiety Zarząd otrzy- 
mał zaledwie 200 odpowiedzi. 

Na tym porządek obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania wyczerpano. 


Przewodniczący 
(—) inż. Gołębiowski Stanisław 


Sekretarz 
(—) inż. Maliszewski Paweł 


Z Ogólnokrajowego Zjazdu Elektrowni 


W czasie od 7 do 9 marca r. b. obradował 
we Lwowie Ogólnokrajowy Zjazd Elektrowni, 
zwołany przez Związek Elektrowni Polskich. 
Związek grupuje 75 członków (I. I. 1937), któ- 
rych łączna moc zainstalowana wynosi 580.008 
kW (34, 8% ogólnej mocy zainstalowanej w kra- 
ju) oraz obrót energią elektryczną w r. ub. za- 


mykał się sumą 1.354,441,000 kWh (40, 2% całko- 


witego obrotu energią). Jak wskazują powyższe 


liczby Z.E.P. jest jedyną miarodajną reprezenta- 
cją interesów elektryfikacyjnych producentów 
energii elektrycznej. 

Przedmiotem obrad Zjazdu była dyskusja 
nad 40 szczegółowymi i 7 generalnymi referata- 
mi (wydrukowanymi poprzednio w Przeglądzie 
Elektrotechnicznym) oświetlającymi następujące 
zagadnienia: 

a) rozwój elektryfikacji w poszczególnych 
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krajach Europy, b) ustawodawstwo elektryczne, 
c) wytwarzanie prądu elektrycznego, d) przesy- 
łanie i rozdział energii elektrycznej, e) taryfika- 
cja, f) propaganda, g)organizacja przedsiębiorstw. 

Tak obfity materiał nie mógł być oczywi- 
ście wyczerpująco przedyskutowany w ciągu nie- 
spełna 3 dni trwania obrad Zjazdu, jednak dys- 
kusja pozwoliła wyłonić szereg tez zasadniczych 
ujętych w postaci uchwał Zjazdu, z których naj- 
ważniejsze przytaczamy: 

Konieczność stworzenia ośrodka dla 
opracowania technicznego i gospodarczego planu 
elektryfikacji, 

2. Ograniczenie udziału Państwa w elek- 
tryfikacji przedewszystkiem do budowy i eksplo- 
atacji linij przesyłowych o znaczeniu strategicz- 
nym, wielkich zakładów wodnych oraz subsy- 
diowania takich sieci okręgowych, które bez su- 
bsydiów i ulg podatkowych nie byłyby rentow- 
ne. 

3. Reforma gospodarki elektrycznej w sa- 
morządach. 


Komunikat Zarządu 


Komisja porozumiewawcza. W wyniku 
konferencyj, o których informowalismy w Nr. 3 
i 4 Biuletynu została uzgodniona treść wspólnej 
uchwały, którą przekazano Zarządom Głównym 
S.E.P, Z.P.LE. i S.T.P. Uchwałę tę, w brzmieniu 
podanym poniżej, Zarząd Główny Z.P.LE. przy- 
jął na posiedzeniu dn. 19. III. r. b. 

Uchwała. 

— Zarząd Główny Związku Polskich Inży- 
nierów Elektryków stwierdzając, że dla przepro- 
wadzenia zadań i osiągnięcia celów stojących 
przed elektrotechniką polską konieczne jest ze- 
spolenie wysiłków i poczynań inżynierów elek- 
tryków polskich, zgrupowanych w trzech organi- 
zacjach a mianowicie: Z.P.I.E, SE.P. i S.T.P,, 
uważa za niezbędne osiągnięcie przez te organi- 
zacje porozumienia, które miałoby na celu prze- 
dewszystkiem 

wzajemne zapoznanie się z celami, dążenia- 
mi i zamierzeniami poszczególnych organiza- 
cyj w atmosferze całkowitego zaufania, w celu 
uniknięcia wszelkich działań przeciwstawnych 
i dwutorowości w pracach oraz w celu wytwo- 
rzenia warunków sprzyjających wzajemnej współ- 
pracy, 

następnie — umożliwienia inżynierom elek- 
trykom zgrupowanym w różnych organizacjach 
korzystania z urządzeń i dorobku innych organi- 
zacyj, 

i wreszcie — zbadania zlota zgrupo- 
wania wszystkich polskich inżynierów elektry- 
ków w jednej wspólnej organizacji dla osiągnię- 
cia pełnego wyzyskania ich możliwości w pracy 
nad podciągnięciem Polski wzwyż. 

Dla opracowania zasad takiego porozumie- 
nia Zarządy Z.P.L.E., S.E.P. i S.T.P. delegują po 
dwóch swych przedstawicieli do utworzonej 
w tym celu Komisji Porozumiewawczej. 


NAKŁADEM ZWIĄZKU POLSKICH 


Zakł, Graf. 


„PIONIER” Warszawa, 


4. Konieczność udziału kapitału prywatne- 
go dla rozwoju elektryfikacji, przyczem do cza- 
su powstania kapitałów krajowych pożądana jest 
współpraca z kapitałem zagranicznym. 

5. Konieczność znowelizowania ustawy elek- 
trycznej. 

6. Usunięcie hamujących rozwój elektryfi- 
kacji podatków od elektryczności z dodatkami 
komunalnymi oraz specjalnych opłat od żarówek. 

7. Konieczność obniżenia kosztów włas- 
nych produkcji. 

8. Konieczność wprowadzenia 
nych taryf wieloczłonowych. 

9. Wzmożenie propagandy. 

10. Konieczność usprawnienia organizacji 
zarówno handlowej jak i technicznej zakładów. 

Zjazd zgromadził ponad 150 uczestników. 

Techniczna strona organizacji Zjazdu była 
bez zarzutu. 

Związek Polskich Inżynierów Elektryków 
reprezentował na Zjeździe kolega inż. M. Gajew- 


ski. 


NOWOCZES- 


Głównego Z. P. |. E. 


Wyniki prac tej Komisji, po ostatecznym 
zaakceptowaniu przez poszczególne Zarządy Głó- 
wne, staną się obowiązujące dla wymienionych 
organizacyj. — 

[dentyczna uchwała została przyjęta rów- 


nocześnie przez Zarząd Główny S.E.P. i Zarząd 
SAW 


Ruch członków. Dalsza część listy człon- 
ków przyjętych w roku bieżącym: inż. inż.: 
4) Kolanowski Edmund, 5) Kozakiewicz Wacław 
(Katowice), 6) Lejczak Bolesław (Rawa Ruska), 
7) Nagawiecki Bronisław, 8) Serafińnski Marian, 
9) Siwiński Jerzy (Poznan), 10) Sosinski Raj- 


mund, 11) Starczakow Walenty (Hoszczówka 
k/Warszawy), 12) Żydanowicz Franciszek (Poz- 
nań). 


Doroczne Walne Zebranie Z.P.I.E. odbę- 
dzie się dnia 18. IV r. b. (niedziela) o godz. II 
— w lokalu Izby Przemysłowo-Handlowej przy 
ulicy Wiejskiej 10 (sala konferencyjna). 

Porządek obrad: 


|) Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium. 

2) Przyjęcie protokółów Walnych Zebrań z dn. 
3..1V. 30/1112. WVl.:36*r. 

3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Główne- 
go z działalności Z.P.LE. w 1936 r. i sprawo- 
zdania finansowego za rok 1936. 

5) Przyjęcie Preliminarza Budżetowego na rok 
1937 i uchwalenie składek członkowskich. 

6) Zatwierdzenie regulaminu Koła Śląsko-Dąb- 
rowskiego Z.P.LE. 


Uwaga: Protokóły, Sprawozdania, Preliminarz 
i Regulamin podano powyżej. 
7) Wybory Władz Związku na rok 1937. 
8)Wolne wnioski. 


INŻYNIERÓW ELEKTRYKÓW 


Marszałkowska 111 tel. 201-74 


